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PYRALS DU MAÏS : 


Les pontes deviennent plus nombreuses et les premières pénétrations sont 
constatées." 

Jusqu’à présent les essais effectués n’ont pas prouvé d’une façon certaine 
la rentabilité des traitements. La- difficulté vient de ce que le vol, -et par 
conséquent les pontes de ce papillon, sent très échelonnés dans le temps ce qui 
nécessite le renouvellement dç traitements coûteux et difficiles à réaliser par 
suite de la hauteur des maïs. ' 

Les dégâts de ce parasite ne se traduisent pas par une diminution notable 
de Rendement lorsque la- récolta est manuelle. Par contre, 1ers du ramassage mécani- 
que de nombreux épis ne sont pas récoltés. 

L’année 1963 a été favorable aux dégâts, car aux pénétrations nombreuses, 
sent venues s’ajouter des conditions climatiques favorables à la casse des tiges 
de maïs. 

. Pour les producteurs qui envisagent d’effectuer un traitement contre la 
pyra&p, nous pensons, compte tenu des pontes existantes, que le moment est venu 
de le faire. 

Les produits les plus efficaces sont les granulés à base de D.D.T. ou 
d’hept achloro. La dose à respecter est de 30 Kgs de produit commercial à l’hectare 
pour une densité de 35 à 40.000 pieds. 

L’épandage se fera de manière à ce que les granulés se placent à la base 
des feuilles supérieures et dans le cornet (si toutefois le stade fin cornet n’est 
pas dépassé). 
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